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Т. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


При покупке персональной ЭВМ ПК-ОТ "Львов" (далее по тексту 
ПЭВМ) требуйте проверки ее работоспособности совместно с бытовым 
‘магнитороном и телевизором согласно раздела 6.1 настоящей инструк- 
ции. 

Проверьте комплектность ПЭВМ и сохранность пломб (на системном 
блоке и блоке питания (БП) ). 

Убедитесь в наличии гарантийного и отрывного талонов в руково- 
детве по эксплуатации и простановки на талонах разборчивой подписи, 
даты продажи и штампа магазина. Помните, что при утрате гарантийно- 
го талона и нарушения пломб Вы лишаетесь права на гарантийный ре- 
монт. 

Устранение неисправностей в ПЭВМ производится только специалис- 
тами ремонтных организаций (см. приложение 2). 

Отрывной талон (талоны) на гарантийный ремонт отрезается работ- 
никами обслуживающей организации только после фактического выполне- 
ния работ. 

Прежде, чам приступить к установке ПЭВМ на рабочее место и 
включению ПЭВМ в сеть, необходимо ознакомиться с настоящим руковод- 
ством по эксплуатации (РЭ), органами включения, клавиатурой и над- 
писями на ней, схемой соединения с бытовым магнитофоном и телеви- 
зором, 

После хранения ПЭВМ в холодном помещении или ее перевозки в 
зимних условиях необходимо перед включением в сеть дать ей прогреть- 
ся при комнатной температуре в течение 2-3 часов, 

ПОВ эксплуатируется в помещениях при температуре воздуха от 
- 95 до 46 95, относительной влажности воздуха от 40 # до 80 Я при 
томпературе 25 ©3, атмосферном давлении от 630 мм рт.ст. до 800 мм 


рт.ст. 


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки ПЭВМ входят: 
Т. Системный блок 
2. Блок питания 
3. Кабель пля подключения телевизора 
4. Кабель цля подключения магнитофона 
5. Кассета МК-60-2 ( МК-60-5 ) с 

программами: 

— тестовой; 

- учебной; 

— игровой. 


> 


Персональная ЭВМ ПК-ОГ "Львов" 


Руководство „> эксплуатации ЯПТ.790.002 РЭ 


7. Персональная ЭВМ ПК-ОТ "Львов" 
Описание языка БЕЙСИК 
589.0196339.0000Т-ОТ 35 ОТ 

8. Комплект запасных частей: 

- вставка плавкая ВПТ-Т 1А 250 В 

- вилка ЯПЗ.645.057 

— вилка #П3.645.058 

- лампа СМН9-60 

- переключатель ПКНАТ-Г-е 

— соединитель ОНЦ-ВГ--11-7/16-Р 
9. Упаковочная тара: 

- коробка верхняя 

- коробка нижняя 


Тит. 
Тит. 
Тит. 
Т шт. 
Тит. 


Т шт. 





3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Содержание цветных металлов: 


Элементная база микросхемк серий КРТ55 

КРБВО и др. алюминий м его сплавы 0,026633 кг 
О0ъем памяти, хБайт 0 оо орлы 0,04549 кг 
в том чноле 03У, кБайт 64 Содержание драгоценных металлов: 
видеопамять, кБайт 16 и. 2,059583 г 

ПЗУ, кбайт 16 серебра 1,1855 г 

Быстродойствие ‚тыс.оп./с тила ЗЫ 0,00000589 г 
"регистр-регистр" 500 
Максимальное количество символов 
в строке на экране телевизора 32 
Максимальное количество 
информационных строк Р” 
Количество программно-адреоуемых точек 256х256 


Количество цветов одновременно 
стображаемых на экране 
Количество цветов палитр 


Количество цветов фона 8 

Программное обеспечение: 

встроенное БЕЙСИК 

на кассете три программы ` 
Потребляэмая мощность, Вт, не более 30 

Табаритные размеры, мы 

системного блока 338х268х65 

блоЕ питания 200х157х94 

Масса, кг, не более 

системного блока т,9 


‘блока питания 3.0 | 
Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением | 
220 В чвототой 50 Гц. | 
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4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 


ПЭВМ устанавливается в мэсте, удобном для работы, на рассто- 
янии не менее Тм ст отопительной системы. 

Запрещается устанавливать ПЭВМ в сырых помсезниях, закрнвать 
вентиляционные отверстия блока питания и системного блока, исполь- 
зование других источников пятакия, кроме блока титания, входящего 
в комплект поставки. 

Во избежаняе несчастных случаев и выхода из строя ПЗБМ 
запрещается: 

включать в сеть блок питания 00 снятой крышкой; 

производить замену предохранителя при включенном в сеть шнуре 

питания; 

применять самодельные предохранители; 

оставлять ПЭБМ во вкличенном состоянии без наблюдения. 

При илительных нерерыгах в работе ПЭВМ рекомендуется выни- 
мать вилку шнура питания из розетки электросети. 

Для соблюдения мер пожарксй безсиаснссти запоещается установ- 
ка ПЗВМ вблизи нагревательных приборов вли других нагревательных 
систем, споосбных вызвать возгорание плас”асссвого корпуса ПЭВМ. 


5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЭВМ 


5.1. Назначение 

Персональная ЭВМ 1-0т “Львов” соответствует требованиям 
ТОСТ 21552-84 и техническим условияы ЯПТ.790.002 ТУ и предназначена 
‚для иНДИиБАДуВлЬНноГО пользования в домашних услонинх с целью: 

обучения преграммированию на алгоритиическом или юликнно- 
ориентерованном языках; 

выполнения научно-технических расчетов малой и средней слох- 
вости, решения вычислительных задач в режиме программируемого каль- 
кулятора; 

использования различных обучакщих программ для самостоятельно- 
то изучения; 

срганизации досуга с помощь? игровых программ и других приме- 
вений, определяемых пользователем. 

ПЭВМ может использоваться дя создания индивилуальных инфор- 
мацяонно-поисковых и советующих систем типа каталогов фоБвотеки и 
библиотеки, хранения рецептов ведения домашнего хозяйства, органи- 
зации семейного бюджета и личного времени, то есть персонального 
банка данных, формируемого пользователем и хранящегося на магнито- 
фонных кассетах. 


5.2. Конструкция 

ПЭВМ состоит из системного блока с встроенной ‘клавиатурой, 
автовомного блока питания и комплекта соединительных кабелей. 

Системный блок выполнен в малогабаритном корпусе, состоящем 
из двух пластмассовых полукрышек, соединенных мехду собой винтами. 
На верхней крышке расположена клавиатура. На нижней крышке установ- 
лены ножки-амортизаторы и откидная подставка для устанавки систем- 
Бого блока в наклонном положении. 

На задней стенке системного блока распололены присоединитель- 





ные разъемы. 

Блок питания выполнен в пластмассовом корпусе. На задней стен- 
ко блока питания закреплен мощный транзистор на радиаторе. На кор- 
пусе расположенн также кнопка включения питания, дерхатель прелох- 
ранителя и лампа индикации включения блока питания. 

Внешний вид ПЭБМ приведен на рис. Т. Расположение присоединя- 
тельных разъемов приведево на рис. 2. Схема распайки присоедяни- 
тельных кабелей к магнитофону и телевизору, входящих в комплект 
постанки, приведена на рис. 3. Расцайка разъемов-ВНЕЛ Ти ВНЫ 2 
приведена на рис. 4. 

ПЭВМ позволяет решать упомянутые выше задачи при подключении 
к вой бытового телеризнониого приемника черно-белого или цветного 
изображения (ТВ) и бытового кассетного магнитофона (МАГ). Телзвизи- 
онный приемник применяется для индикации ввощемой с помощью кла- 
виатуры алфавятно-цифровой или графической информации в ПЭВМ и 
индикации выводимой из ПЭБМ информации (алфазитво-цифровой. или 
ътрафическсй) для пользователя. Бытовой магнитофон используэтся для 
залиси и считивания программ. 


5.3. Подключение магнитофова к ПК-ОТ "Львов" 


Подкличехие магкитофона к ПЭВМ осуществляется с помощью кабе- 
ля (см. рис. 3). При этом необходимо обратить внимание на правиль- 
вость подключения разъемов магнитофона. Следует пемнить, что гри 
записи програмы из ПЭВМ на магнитную леБту информация поступает 
на разъем магнитофона для подключения радиотрансляционной сети и 
высокочастотного устройства, при считывании программы из магнито- 
фона в ПЭВМ информация пранимается по другой линии кабеля, подкл 
чеиной к линейному выходу магнитофона, 

При наличии у Вас магнитофона, распайха используемых разъемов 
которого отличается от стандартных, Вам необходимо изменять распай- 


@ 





ку разъемов магнятофона, сриентируясь на незначение выводов по схе- 
ме рис. 3 и табл. г. 

5.4. Подключение ПК-ОТ “Львов” к ‘телевизору 

Цветной телевизор предназначен для вывода алравитво-цифровой 
и графической информации. 

Для работн с цветным телевизором ПК-ОТ вырабатызает сигналы 
строчной и кадровой синхронизации, е также сигналы В, 6, В, упраз- 
яющие рыходными сигналами блока цветвости ТВ. бончные цветные те-- 
‚левизоры требухт доработки для подключения к ПК-ОТ 

Для доработки телевизоров используют разъем видеовхода. При 
отсутствии видеовхода используют один из имеющихся разъемов тила 
ОНЦ-ВГ-11-7/16-Р, на контакты которого необходимо вивести следую- 
щие сигналы: 









‘из блока цветности) 


(из блока цветности) 


Примечание: Г. За доработку телевизора завод-изготовитель ПЭВМ 
ответственности не несет. 

2. При выходе из строя ПК-ОТ в результате весоблюдекия 

изложенных в шп. 5.3, 5.4 рекомендаций по подклю- 
чению ТВ и МАГ Вы зиняетось прева на гарантийный 
`ремовт. 
При неверном считывании информацяи с магнатвой 
‚ленты несбходимо провести подстройку магкатной 
головки магнитофона до получения максимальной 
тромкости считываемого сигнала 


т 





3. При необходимости доработки Вашего телевизора ` Пре использовании телевизора "Электрон 380” в качестве цвет 
рекомендуется воспользоваться услугами теле- ного дисплея веобходимо отключать субмодуль радиованала, ддя чего 
ателье. заземлить вход блокировки (Х3/б). 

4. На модуле цветностя МЦ-2 телевизоров "Электрон 
280", "Электрон 380” должны быть установлены 
резисторы ЕВ4 + Е86 сопротивлением 470 Ом. 































































































5.4-Т. Доработка телевизоров "Зяектров 280", "Электрон 380" и < 

их модификаций Е 

8 

ГЕ 

= ых 

ый Вы 
2| Корпус ЕН $ & 
в 5.5. Программное обеспечение 
ис Программное обеспечение (ПО) ПЭВМ делится ва цва вида: 
Цель $| Т) системнов; 
т 2) прикладное - БЕЙСИК-ТЕСТ - тестовая, учебная, игровая 
1 программы. 
ВАНИЕ И. Х2(А20) . Системное ПО включает: 
| т т пр . Т) интерирататор БЕЙСИК ( в ПЗУ). 
| | Е ] . После включения ПЭВМ и Бахатия клавиши СЕР осуцествляется 
Ес | 7 2 Ес внеш. Ё вызов интерпретатора языка БЕЙСИК. 
8 < Прикладное программное обеспечекиа ‘включает файлы данных и 
Ев 5| 3 | Ер внеш. ы программные файлы, подготовленные на БЕЙСИКе. Указанные файлы мо- 
ы а в Не Коразй = гут быть записанн и введены с помощью магнитофона посредством ди- 
Е + ректив интерпретатора БЕЙСИК. 
7 5.6. Функционирование ПЭВМ 
Е Персональная ЭБМ выполняет программы, написанные на язык9 
| 8 
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высокого уровня. Для изучения языка предлагаем Вам ознакомятьс! с \ 
“Эписаняем язнка РЕЙСИК ПК-ОТ "Львов" 589.0196339.000ОТ-СТ 35 01" 
‘дало по токсту "Описание языка БЕЙСИК"). 

Перечень принятых в тексте сокращений, условных обозкаченил и 
определений приводен в приложении Г. 


Сопружеение ПЕ-О1смонитером С 6105 


+5610 (зе4ёнич ) 
Пот Внеш 1 (10) ©4* 
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Рас. Г. Внешний вид ПЭВМ ИК-ОТ "Львов" 

















К входу телевизоре 
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© = Е 
ВНЕ т с ЕН внви 2 ли Е 99255 
| ) Г) соединительный кабеле к толевизору 
й к линейному 
- выходу 
магнитофона 
на вход ПЭВМ ыы 
РЕ Ш. 
Т - разъем ВНЕ Т 
2 - разъем для подключения ‘магнитофона (=) 
3 - разъем для подключения ‘телевизора на вход 
‘`ращиотраноля- 
4 - разъем ВНЕ 2 ЦИОННОЙ сети 
к линейному 
выходу 
магнитофона 
на вход ПЭВМ \_» © 3 $ 








ого 


Рис. 2. Расположение присоединительных 











разъемов на задней стенке ПЭВМ РЕ ыы ее ф 
ПК-ОТ "Львов" ° 
— 
на вход 
_радиотрансля- 
ЦИоННОЙ сети 
2) соединительный каболь к магнитофону 
Рис. 3. Соединительные кабели (схема распайки) 
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Рис. 4: Назначение выводов разъемов ВНЕ Т и ВНЕ: 2 





Таблица 1 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЭВМ 
6.1. Подготовка к работе 
6.1.1. Порядок установки 
Установите ПЭВМ на место эксплуатации. Совдиияте с помояню 
кабелей ПЭВМ согласно рис. 5 с блоком питания, вкдеоконтрольным 
устройством (бытовым телевизором) и бытовым магнитофоном. 


Телевизор 
тв) 


























Гав “>? вк. `Вых.ПИГ. 
пит. & в 
| ПК-01 ы 


Т - Кабель соединительный к телевизору 
2 - Кабель соединительный к магнитофону 
3 - Кабель к БП 

4 - Шнур питания сети 





Рис. 5 





Проверьте положение кнопки СЕТЬ на БП и установите ее в отжа- 
тое положение. Включите вилку шнура питания БП в штепсельную розет- 
ку сати. 

6.1.2. Порядок включения 

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующий поря- 
док включения и выключения ПЭВМ и внешних устройств: 

при включении 

Т) включить телевизор; 

2) включить магнитофон; 

3) включить ПЭВМ; 

при выключении 

Т) выключить ПЭВМ; 

2) выключить телевизор; 

3) выключить магнитофон. 

Примечание. Включение и подрегулировка телевизора и магнитофона. 
производится в соответствий с руководствами по их 
эксплуатации. 

Тереведите кнопку СЕТЬ на Б! в нажатое положение, при этом 
на экране устройства стображения (телезизора) должно появиться 
цветное изображение в виде случайного набора точек. 

6.1.3. Начельная установка 


Зачальная установка выполняется после включения ПЭВИ и пери- 
ферийных устройств (ТВ, МАГ) и нажатия клавиши СБР на клавиатуре 
сястемкого блока. После прокожления стартовой застазки на экране 
‘телевизора должно появиться сообщение: 

ВАЗТС 2.Й ПК-ИТ ‘ЛЬВТВ” 
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т.е. ПЭВМ перешла в режим интерпретатора нзыка БЕЙСИК. 


6.1.4. Проверка ввоца информации с клавиатуры 

Для проверки ввода информации с клавиатуры необходимо: 

Т) переьести ПЭВМ в режим БЕЙСИК согласво п.6.Т.3; 

2) нажвть клавишу РУС; 

3) нажимая клавики в соотвзтствии с табл. 2 символы верхнего 
регистра контролировал соответствие символа нажатой клавиши и 
символа, появляющегося на экране телевизора; 

4) нажать клявишу ЛАТ; 

5) проконтролирозать появление на экране телевизора символов 
для ввода сиецяальных 





нилнеге регистра в соответствии с табл. 
символов необходимо перед няжатиэм соответствующей клавиши нажать 
и упорживать в нажатом состояния клавиту НР; 

6) нажать клавтшу СТР, при этом на экране телезизсра должно 
остаться рабочее поле в синей рамке; вое символы должны стереться, 
кроке курсора в левом верхнем углу; 

7) нажать клавишу С и несколько раз 1 - после каждого на 
хатия ча экраке должны появиться бухва А зеленого цвета х курсор 
нрасного цвета; рамка стоутствует; 

8) нажать клавиту В и несколько раз клавишу и - после кая- 
дого нажатия на экране появится буква А белого цвета и курсор сине- 
го цвота; рамка отсутствует; 


) ножать клавишу В и несколько раз клавишу А 


\ - после каж- 


дого нажатил на ане поязатся буква А Чорного цвета и курсор 





красного цвета; рамка отсутствует; 
|) нажать клавишу пробела и наблюдате на экране перемещеняо 
крою но одно знакоместо (после кахдого нажатия клавиши пробела 
наблюдзотсн перемещение курсора на одно зиакомосто); 
Г. нажать клавияу СТР - курсор пераместится в верхний ле- 


вии угол поля, а информация ранес выведения» нЕ экужы, исчезает: 


[2) нажать клавишу } три газа - на экране появятся три 


буква \, затем пажать клавишу 3’ цва реза: при стом после кахлог 


нажатил клавиши исчезает буква А, а курсор перемещается на олло 





накоместо х началу строки; 
Т3) нажать на любую элфавитио-цифровую клазишу и, удерживая 

ее в нажатом положении паблюдать повторный вчвод соответотвующег 

символа на экран; 

14) нажать одновременко п 





{ алравитно-цифрозые клапици 
и, удерживая их в назатом положения, наблюдать на окране погторний 
ВЫВОД СИМВОЛОВ одновременно нажатых клавиг; 
15) нажать клавишу СЕР, затем клавишу и - на экране 
должно появиться сообщение: 
С5АУЕ 


6.1.5. Проверка количества символов в строке, количества 
строк 

Нажать клавишу СБР, затем накимать многократно клавишу й 
дс появления символа А на экране телевизора вс второй строка и 
подсчитать количество символов (знакомост) в первой строке. 

Число символов должно быть 32. Строка должна иметь вид: 

А.А 
32 символа 

Нажать клавишу СЕР, СТР, затем удорживать клавиши уе т и 
подсчитать число букв р столбце. 

Число букв должно быть 24. 


6.1.6. Тестирование ОЗУ, ПЗУ 

Г) нажать клавишу СУ {удерживать); 

2) нажать и отпустать клавишу СЕР. 

При неисправности выдается звуковой сигнал. 
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Бели ПОНИ испратна, 





о на экране стирается из. 
поязляется сообщенио: 
ВАСТС 2. ПК-ИТ ‘ЛЕВТВ 
во 
6.1.7. Проверка вызова интерпрататора языка БЕЙСИК 
Для вызова интерпретатора языка БЕДСИК необходимо нажать 
клавишу СБР. Не экране телевизора цолжно появяться сообщение: 
ВАЗТС 2.0 ИК-ИТ "ЛЬСВ” 
30 
6.Г.8. Проверка обеспеченыя чтения информации с магнитофона 
Для проверки обеспечения чтенил с магнитофона необходимо: 
Т) вызвать интерпрататор языка БЕЙСИК в соответствьяя с 
п. 6.1.7; 
2) устансвитя в магнитофон кассету с БЕЙСИК-ТЕСТОМ; 
3) перекотать. если это необходимо, нассету на начало ленты 
и установить счетчик динны ленты в состояние 000; 
4} нажать клавишу ЛАТ; 
5) с помощью клавиш вывести на экран телевизора цирективу 


5) па магнитофоне нажать клавишу А (ВОСПРОИЗВЕЛЕНИЕ); 
7) при покезакии счетчика цдини ленты 002 нахать клавиту ВК 
и ждать появления на экране телевизора сооощения: 
ФАЙЛ: ВУТЕСТ 
КС: ЯсЕВВЯ 
во 
8) на мегиитофоне яахать клавишу © (СТОП); 
9) пля проверки введенной с метниторона программы нажать 
клавниу ПС. 








Тест проходит в диалоговом режиме. 


после появлония заголовка ВАЗТС-ТЕСТ необходимо выполнить 





действии, предлагаемые на экрано телевизора и ждать завериенил 


теста. 


Появление на экране телевизора алуавитно-п 





вдовой и трафичес- 
кой информации в соответствии с рис. 6 свидетельствует о правильном 


считывании иврормацги с магнитофона и исправном фуикляонвровакии 





интерпротатора языка 1 





Е т 
1 


ТЕСТ 15 : (15, РУВТ, КЕ, ТОСАТЕ ) 





| 
| 
| 


1 






ИД 

















Гис. 6 

Общее количество линий сходящихся в томх» - 58, цвета ливии 
имеют следующее чередование при отсчете слева направо: зелени - 
— синий - красный - - синий. 

6.1.9. Для проверки обеслечения записи информации 2 Пх-ОГ 
на магнитофон необходимо: 








Г) заменять в магнитоюне кассету с д-ТЕСТОЮ на чибую 
‚кругую, пригодную для записи; 
2) вывести с помощью клавиатурн на <кра’ теленизора иректиьу 
СУАУЕ "ВЕТЕ 





3) леревести магнитофон в раким ручной регулировки уровня 
записи и установять средний уровень, отключив при этом внутренний 
микроуон. Затем перевести магнитофон в состолние записи в начало 
рабочего участка ленты; 

4) при установке счетчика длины ленты в состояние 005 нахать 
клавишу вк; 

5) ждать появления на экраке телевизора сообщения 

КО: ИЗЕВВА 
С 

6) гожать на магнитофоне клавишу & стоб). 

Произвести проверку обеспечения записи контрольной прогрёммы 
на кассету путем чтения ав согласно п, 6.1.8. 

При раооте со стереофоническим магнитефоном устанавливать ре- 
жим МОНО. 

6.'.ГО Проверка вывода графической информации и пазмо’в поля 

Прозор”? вывода графической информации и размора по; 
водится в стедующем порядке: 





тоиз- 


Г) набрать на клавиатуре, наблюдая вывоз на экран телагизора 

графического оператора: 
МПЕ(Й,Й)-\199,2Т),З,В 
и нажать клавишу ВК. 

Пои этом синяя рамка с внутренней стороны должна быть окан- 
тована красным цветом (оператор выводит на окран красный прямо- 
угольчик). 

Нажимат» клавишу й де гоявления символа А в следующей 
строке, при этом красная вертикальная линия долана быть правее 
ближайшего крайнего символа А. 

Бозошябочное выполнение всех требований го п. 6.1 свидотель- 


ствует об исправности ПЭВМ и готовности эе к 





те. 


6.2. Порядок работы с ПЭВМ 


6.2.1, Основные положения 

Вы подготовили к работе ПЭВМ (а также телевизор и магнито- 
фон) согласно п. 6.1 настоящего РЭ. 

Перед эксплуатацией необходимо изучить документ "Описание 
языка БЕЙСИК 

С помощью вышеуказанного документа Вы можете загрузить прог- 
рамыы, написанные на языке высокого уровня, и работать с ними. 

Если у Вас появится желание разработать собственную програм- 
му (программу пользователя), то Вам необходимо изучить описание 
языка БЕЙСИК, а также порядок работы в диалоговом режиме под управ- 
лением программы язнка высокого уровня. 

Интериретатор языка высокого уровня БЕЙСИК хранится в ПЗУ 
в готов к работе сразу же после включения питания ПЭВМ. Под его 
управлением выполняются прикладные программы и программы пользова- 
теля. 

При разработке новой программы ве текст вводится в ПЭВМ с 
помощью клавиатуры. 

С свыключением питания ПЭВМ, находящаяся в ней разработанная 
Вами программа стирается. Если разработанную программу предлагает- 
ся использовать неоднократно, то ео необходимо записать на магни- 
тофонную кассету. Таким образом, с течением времени Вы сможете 
составить и хранить библиотеку разного назначения. 


6.2.2. Режим работы 


После включения ПЭВМ и начальной установки (нажать клавишу 
СЕР) управление передаётся БЕЙСИКу. 

Состояние БЕЙСИК позволяет выполнять подготовку, корректи- 
ровку, запись и чтение с магнитофона файла данных, а также подго- 
товку, отладку, выполнение программ. Некоторые директивы запуска- 
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ются на выполнение путем нажатия фуикционельной клавими: 
2 - режим чтения файла; 


Е - режим записи; 
ЗиЛ а 


и др- 
Назначение функциональных клавиш ПЭВМ приведено в табл. 3. 


6.2.3. Порядок работы 


ПЭВМ обслуживается одним пользователем. Последовательность 
операций при работе с ПЭВМ следующая: 

Т) порядок установки согласно п. 6.Т.Т; 

2) порядок включения согласно п. 6.1.2; 

3) начальная установка согласно п. 6.1.3; 

4) выполнение работ по подготовке, вводу и выполнению прог- 
рамм на языко БЕЙСИК. 


6.2.4. Выполнение работ по подготовке, вводу и выполнению 
программ на лзыке БЕЙСИК: 

Т) для вызова интерпретатора БЕЙСИК необходимо нажать’ кла- 
вишу СБР на системном блоке; при зтом на экране появится оообще- 
ние: 

ВА51С 2.4 ПК-ЙТ ‘ЛЬВТВ’ 
60 


2) программа, подготовленная ка языке БЕЙСИК в соответствии 
с документом "Описавие языка БЕЙСИК" может быть введена в ПЭВМ с 
помощью клавиатури или с ранее подготовленной кассеты с помощью 
маснитофона: 

ввод и корректировка программы с клавиатуры осуществляется 
в соответствии с документом "Описание языка БЕЙСИК"; 

для ввода программы с кассеты необходимо: установить кас- 
сету в магнитофон, перемотать кассету на нечало программы по 





счетчику в соответствии с документом "Описание языка БЕЙСИК", пере-- 
вести магнитофон в режим "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ", нажать клавишу ВК. 

В процессе ввода программы через динамик магнитофона прослу- 
шивается характерный звук. Для надехного ввода программы ивлатель- 
но чтение программы запустить (нежать клавишу ВК) на чистом участ- 
ке ленты магнитофона. После успешного ввода программы на экране 
появится имя считанной программы и приглашение к диалогу 60. Вве- 
денная программа может быть исправлева, запущека для выполнения, 
записана ня кассету. 

В процессе исправления иля отладки программы при выполнении 
‚дироктив 115Т (ВИК) возможны следующие режимы: 

приостановка распечатки (выполнение программы) путем нажатия 
клавиши га в конце выдачи (выполнения) текущей строки программа; 

после приоставовки возможна распечатка (выполнение программи\ 
по одному оператору путем повторного нахатия клавиши ты 

продолжение непрерывной распечатки (выполнение программи) 
путем нажатия клавиши пропуск; 

окончание распечатки или выполненяя програмы (выход ча приг- 
‚лашение к диалогу 60) после приостановхя путем нажатия клавиши и 
или в случае непрерывного выполнения путем двухкратного нажатия 
клавиши РО; 

редактирование программы по операторам при выполнении дирек- 
тивы ЕТГТ (см."Описание языка БЕЙСИК"), при этом клавиши оо стрел- 
ками управляют перемещением курсора, клавиша ГТ раздвигает текст, 
‘а клавиша ЗБ уничтожает текст по символам; 

выход с ЕТ - после нажатия клавиши ВК; 

3) введенная с клавиатуры или кассеты и отлаженная программа 
может быть записана на кассету. Для этого необходимо: 

перевести магнитофон в режим ручной регулировки уровня запи- 
си и уставовить средний уровень записи; 


откличить (при наличии) встрозеный микрофон; 

установить ленту по счетчику магнитофона на необходимую по- 
зицию; 

набрать директиву СбАУЕ в соответствии с документом "Описа- 
ние языка БЕЙСИК"; 

перевести магнитофон в режим "ЗАПИСЬ" и с некоторой залерж- 
кой (4-5 с) нажать клавишу ВК. 

В процессе записи через динамик магнитофона будет прослуши- 
ваться характерный звук. После окончания записи на экране устройст- 
ва отображения появится приглатение к дяелогу С0. Введенная прог- 
рамма может быть запущена на выполнение с помощью директивы ВМ 
после нажатия клавиши ВК, отлажена и снова записана на кассету с 
помощью директивы С5АУЕ, 5АУЕ. 


5.2.5. Работа ПЭВИ в режиме калькулятора 


Перед началом работы в режиме калькулятора выполнить на- 
чальную установку ПЭВМ путем нажатия клавиши СЕР. 

Произвести вызов интерпретатора языка БЕЙСИК (вахать клави- 
шу СЕР). 

Если при программировании на языке БЕЙСИК в служебном сло- 
ве опустить номер строки, то такая директива выполняется вемедлен- 
но. Это свойство используется для работы ПЭВМ в режиме калькулято- 
ра. 

Пример 
Выполнить следующее вычисление: 
(2,55 + 1,45) 2ж6,48 _ 
= за 
Для этого необходимо вывести на экран телевизора при помощи 





клавиатуры (в соответствии с руководством пользователя) оператор 
РЕТИТ и последовательный набор числовых к символьных данных, 


—-——- 





соответствующий репаемому примеру: 
(2.55 + 1.45)/\2 + 6.48/3.24 

Нажать клавишу ВК и прочитать на зкране телевизора результат 
вычисления приведонвого примера: 32 

5.2.6.Работа с устройствами пользователя 

Уостройством пользователя может быть любой прябор, злектричес- 
ки сопрягаемый с целями разъемов БНЕШ Т,БНЕШ 2 ПК-ОТ и управляе- 
мый с помощью программ, составленных Вами. 

Пример сопряжения ПЭВМ с бытовнми приборами и устройствами: 
Т)датчяки (температуры, влажности, освещекностя, времели и 
т.д.) подключаются через аналого-цифровой преобразователь (АЦИ) к 

‘разъему ВНЕ Г; 

2)к разъему ВНЕ! 2 через цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП) подключаются исполнительные устройства (нагреватели, осве- 
тительные приборы, телефон, телевизор, магнитофсн, печатеютая ма- 
шянка и т.д.). 





Программа, составленная Вами, анализирует состояние линий 
ввода и изменяет состояние линий вывода. 

Так могут поддерниваться требуемый микроклимат в помещении и 
его освещенность, включение и выключение в определенный момент на 
заданЧый промежуток времеки теленизора, магнитофоня ‚осуществление 
запися транслируемых в Вашем отсутствии музыкальных программ, те- 
лефонных разговоров и т.д. 

Примечание.На кассете ЫК-60-2 (МК-60-5) после программы БЕЙСИК- 
ТЕСТ записаны игровая и учебьая прогламмы, "РАКЕТА" 
и "КЛАВИАТУРА" соответственно.Запись программы в 
ПЭВМ в их запуск производятся согласно п.6.При этом 
контрольные суммы учебной и игровой программ указаны 
на кассете.Правиля пользования программами оговорекы в 
текоте, выводимом на экран устройства отображения 
информации (теленазора) 
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после запуска програми (нажатия клавиши ПС) .Начало 
програмы по счетчику расхода ленты указано на кассете. 
Частота воспроизведения смешанных цветов зависит от ка- 
чества регулировки конкретного устройства (телонязора), 
при этсм возможны оттенки смешанных цветов, в том чис- 
‚ле цветные оттенки белого. 

6.3.Порядок выключения ПЭВМ 

Перевести кнопку СЕТЬ ня БП в отжатое положение, при этом лам- 
почка индикации долкиа погасвуть. 

Выключить магнитофон. 

Выключить телевизор. 

Дополнительные программы (игровые, учебные, инженерные и др.) 
могут быть приобретены за отдельную плату. Имеется более 100 про- 
тремм, которые постоянно уточияются и развиваютсяипо мере приоб- 
щения различных групи пользователей. 
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Примечание. Большая клавиша на клавяатуре ПЭБИ - клавиша нропуска, 


с помощью которой получают пробелы в тексте. 
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Таблица 3 











на экран 





Вкл/выкл выводя информации на печать 


НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЖЬНЫХ КЖАБИТ 
| 
Клавиша Вазначение Прииечание 
СТР Стирание зкрана 
8 Переключение на вывод текста в зеленом 
цвета без рамки 
В Переключение на вывод текста в белом 
‘цвете без рамки 
В Переключение на вызод техста в черном 
цвете без рамки 
Е Прекращение выполнения дирэктивы и прог- 
раммы (после двойного нажатия) и выход : 
на приглашение к джалогу 
в Ввод директивы 57 
м Ввод директивы ВМТ построчного Использованне 
* смотри в до 
кументе "Опя 
сание языка 
БЕЙСИК”" 
в Приостановха программы аннулирование 
Г строки 
Е Ввод директивы СТОАЛ 
Зил 
22 | вал директивы САУ 
п/Д Вил/выкл вывода информации ка диспяй к 














родолдение 
Клавипа || Назначение ур у 
сд Вкл/выкл вывода информаци 
го страницам 
р< Вкл/выкл звукового сигнала 





Базначение клавиш управления 


Е | 
СБР Начальная установка ПЭБМ тирание информа- 


ми у 


м. "Описания 


| языка БЕЙСИК" 


[а Управляющий символ 

пс Перевод строки 

ВК Возврат каретки | 
реа Вывод ка экран изображения 

НР Нижний регистр 

ВР Верхний регист 

ЗБ Стирание информации 


РУС Русский алфавит 

ЛАТ Латинский алравит 

). Установка курсора в верхний левый 

угол экрана 

+ | Управляющие положение курсора | 
ТАБ Табуляция 





* Боли при нажатой клавише г нажать и отпустить клавишу 
СЕР содержимое ОЗУ не стирается. 











В & И 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЗВИ ы и Е Ё 
7.Т. Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию < В Е ё Е ы 
Перочень и содержание работ по техническому обслуяиванию, ко- 8 - Е | в Е 
торые владелец может совершить самостоятельно, без нарушения пломб, я юз н 
приведени в табл. 4. бк иг = ВИ" 
7.2. Периодичность и порядох работ по техническому обслужива- В В 
ки Е = 
В случае длительного перерыва в работе (более 1 месяца) во 
необходимо произвести порепроверку ПЭВМ по разделу 6 настоящего 5 8 
документа. 58 
7.3. Порядок замены предохранителей ы | Ё 
7.3.1. Выключить издьлно по п. 6.3. ЗЕ 
7.3.2. Вынуть сетевой шнур из розетки. н Е Ё Ё 
7.3.3. Нажать и повернуть против часовой стрелки головку Е Ё Ё . 
держателя предохранителя. Я о 8 
7.3.4. Извлечь из головки вышедший из строя предохранитель. Ш Я 
7.3.5. Вставить в головку новый предохранитель. Е р 5 
7.3.6. Вставить головку в держатель. Нажать и повернуть по _ № к 
5 


часовой стрелке до фиксации головки в держателе. 
7.4. Возможные неисправности и методы их устранения 
Перечень неисправностей и методы их устранения, которые вла- 

делец может выполнить самостоятельно при помощи внешних органов 


управления ПОВМ приводены в табл. 5 
В случае, если владелец не может самостоятельно устранить 


Технические требоза- 


вия 
Проверка проводит. 
после включения П. 





| 
| 


неисправность, следует обратиться в ремонти’ * предприятие (см. 


приложение 2). 





Что проваря- 
ПК-ОТ 


ется 











"Примечание 


Таблица 5 





)вызвать техника по ремонту 


рить включение и зачальну 
Густранять 


ветствии с инструкцией к 


магнитофону 


З)вызвать техника по ремоит: 


ПОВМ и через 39 с повто- 


2)заманить предохранитель 
установку 


З)вызвать тэхника по ремент: 
2)протереть головку в соот- 


Г)выключить блок питания 


Метод устранения 





)пэрегорел предохранитель 
блока питания ПВМ 
З)неисправнв ПУБМ 


с устройством 


ния-записи” 
2)грязная головка магнитофона 


Г)герепутанн кабели соедилепия| Т)устранить 


Вероятная причина. 


Тобой по питанию 


2)неисправна ПЭВМ 


3.Не читается информация с| Г)ллерепутаны кабели "очитыва- 
З)неисправна ПЭВМ 





онном исправном 








устройстве отображения не 
кассеты при включенном и 
исправном магнитофоне 


появляется изображение 
установка по п. 6.1.3 


„Ка вклю“ 


Наименование несправностя 
2.Не выполняется начальная 


8. ГАРАНТИИННЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Персовальная ЭВМ ПК-ОТ "Львов" соответотвует утвержденному 
образцу. 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
ТОСТ 31552-84, техническим условиям ЯПГ.7799.002 ТУ при собиюдении 
владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эсилу- 
атации. 

Тарантийный срок эксплуатации персональной ЭВМ ПК-ОТ "Львов" 
Т2 месяцев со дня продажи через розничную терговую сеть. 

При отсутствия даты продажи и птампа магазина в гарантийном 
и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска 
изделия предириятием-изготовителем, 

В течение гарантийного срока эксплуатации владелег имеот 
право в случае отказе изделия ПК-ОТ “Львов” на бесплатный ремонт 
‘по прецъявлению гарзетийвБОГО талона. 

При этом за первый ремонт вырезают отрызной талон, соответст- 
вующий выполняемой работе. Последующие в течение гарантийного сро- 
ка ремонты выполняют также бесплатно и записивают данные о виде 
ремонта в учетно-гехническую карточку, которая находится в ремон- 
тном предпряятия и на обратвой стороне гарантайного талона. 

Ремонт изделия ПК-ОТ "Львов" внполкяю" ремонтные предприя- 
тия, информациг о которых можно получить в магазине радиотоваров. 

Без предъявления гараятийного и отревного талонов и (или) 
гри нарупения сохранности пломб на изделии претензин к качеству 
раосты не прингмаются и гарантийный ремонт не производится. 

В течение гарантияного срока 





плуатации, установленного 
на изделие, ремонт производится зн счет владельца в случае, всли 
2 





эксплуатирует его не в соответствии с ластоящим руководством 


по 3 





плуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного пред. 
приятия, неправленвых ча обеспечение пормальной работы ПК-ОТ. 


Е 


Обмен неиспразных персональных ЭВМ ПК-ОТ “Львов” осудествля- 
ется через торговую сеть по предъявлених справки ремонтного пред- 
праятия и гарантийного талона в соответствии с дойствующими прави- 
леми обмена промышленных товаров, купленных в рознячной сети госу- 
дарственной и кооперативной торговли. 

Срок хранения герсональной ЭВМ ПК-ОТ "львов" ие должен пре- 
вышать 12 месяцев. 

Прамечание. При отказе в изделия отдельного блока (ПК-ОТ или БТ) 
‘обмен по желанию владельца может производиться в целом 
или отдельно отказавиего блока. 


КА 


Действятелвн по пс нии 





ВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕКИЕ им. В.И.ЛЕНИНА 


Цена 750 руб. 
Прейскурант № [39-1977/13; поз. 915 и доп, 139 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Заполняет предприятие-ивготовитель 


Персональная ВЫ ПК-ОГ "Львов" # СОЗ (ый к ДОЗ 
Дата выусм © 1990}. ы 











ЗВ: 
Прелставитель ОТК предприятия-изготовятеля т. 
отАИЯ / 
—— 
290601 г.Львов. ГСП, ДЮ им. В.И.Ленина 
Дата продажи 
число, месяц, год 
Продавец, 





Поставлен на гарантийное обслунивание 





наимонование ремонтного 





предприятия, число, месяц, год 


Тарантийный номер 





Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт 


в течение первого года гарантии 


отреза 


Линия 


р 


Действителен по заполнении 
О им. В.И.Ленина 


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ 


Заполняет предприятие-изготовитель 
Персональная ЭВМ ПК-ОТ "Львов" # 7262737 


(50 М коЧеО» ) 
Дата выпуска о 


Представитель ОТК прелириятия-изготовителя___ 
+ 


4 
штамп ОТК №979 
29060Т г.Львов, ГСП, ЛИО им. В.И.Ленина 
Заполняет торговое предприятие 


Дата продажи. 
число, месяц, год 





Продавец. 
подпись или штами 


Штамп магазина 





Линия отреза 





Ч5 


оборотная стор 


лействителев по заполнен 


Заполняет ремонтное предприятие 


Тарантийный номер изделия 
Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме захэненной де- 





тали или узла. Место и характер дефектов: 
































Дата ремонта 
число, месяц, год 


подпись ляца, производившего ремонт 





Подпись владельца изделия, 
подтверждающая ремонт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
Перечень применяемых в тексте сокращений, 
условных обозначений, терминов и определений 


ы — блок питания 

ТВ — телевизионный приемник 

МАГ - кассетный магнитофон 

03У - оперативное запоминающее устройство, часть памяти ЭВМ, 
предназначенная для временного хранения программ, данных 
промежуточных и окончательных результатов решения задач 

ПЗУ - постоянное запоминающее Устройство, предназначенное для 
хранения редко изменяемой (постоянной) информации 

по — программное обеспечение 

АЦП  - аналого-цифровой преобразователь. Функциональный узел, 
который преобразует аналоговую величину в код 

ЦАП  - цифрово-аналоговый преобразователь. Функциональный узел, 
осуществляющий преобразование кода в аналоговую величину 

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина 

Машинный язык - язык программирования, предназначенный для 
представления программ в форме, которая позволяет выпол- 
нять ве техническими средствами обработки данных 

Алгоритмический язык - язык, предназначенный для представления 
алгоритмов 

Машинно-ориентированный язык — машинно-зависимый язык програм- 
мирования ь 

Курсор - специальный символ на зкране дисплея, указывающий мес- 
то на экране, где производится та или иная операция 
ввода или редактирования информации 

ИНТЕРПРЕТАТОР - программа или техническое средство, выполняющее 
интерпретацию 


45 


Продолжение приложения Т 
Прикладная программа - программа, подготовленная пользователем 
‘и предназначенная для решения задач в определенной 
области 
Язык БЕЛСИК - проблемно-ориентированный язык программирования 


АДРЕСА РЬМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 


Т. 113184 г.Москва, ул. Новокузнецкая, 17/19 

2. 195027 г.Ленинград, Свердловская набережная, 64 
3. 375090 г.Ереван, Пятый Норгский массив, ТЗа-136 
4. 480091 г.Алма-Ата, ул.Гоголя, 42 

5. 420066 г.Казань, ул.Ибрагимова, 83а 

6. 220004 г.Минск, ул.Опанского, 4 

7. 173075 г.Новгород, ул-Псковская, 24 

8. 29004" г.Львов, ул.Патона, 32 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АПРЕСА РЕОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
117490, г. Москва, ул. Наметкиче, 12, Мосгорремонторгтехниха 
220012, г. Минск, перзулок К. Чериого, 5, 
Эксперементальнов прокзводственное объединение "Триумср" 
274005. г.Черновцы, ух. Ленина, 189, ПО "БРТ" 
330089, г. Запорохье, ул. Песчаная, 3, 
Предприятие вычислительной техники к информатики 
270057, г. Одесса, ул. Баранова, 27, 
Предприятие вычислительной техника и информатики 
226001, г. Рига, ГСП, ул. А. Барбюса, 9, "Элехтрснас" 


7. 340059, г. Донецк, ул. Гутченко, 26, 


10. 


Предприятие битрадиотехниха 

252005, г. Киев, ул. Красноармейская, 63, КЗТОРВТ 
290024, г. Львов, ул. Богдана Хмельнацкого, 157, 
Предприятие вычислительной техники и информатики 
327017, г. Николаев, ул. Советская, 13, ОПО "БРТ" 


В случав отсутствия ремонтных мастарских по гарентяйному 


ремонту необходимо обращаться на предприятие-изготсвитель ПК 


г. Львов, 290040, ПО им. В.И. Ленина. 
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Пеоёным вы заенеитов. 


ПРоцегеоР 


Резисторы МТ @%0.467 180 ТУ 
1№еэиеторы СП4 ОЖО 468. 045` 79 


К  ЛГ-0, 05-2, 7кОы 110% 
62.65 ЛИТ-0, 125- кОм # 10% 

Ч 2/4 -18-0 25-'ОкОм *+20% А 
25  ИТ-0.25-кбн #10% 

Е6 АИТ-0125 -550 би 810% 
2х 2ИГ-6425- 590 0и +0% 

29 МГ-6 125-510 би # 10% 
0 10! -4 125 -1еОм # 10% 
242 ИДТ-0125- #5 КОМ + 10% 

215 | МдГ-0125 - ибн + 0% 


214. 618, ЛИГ-0 125 -7«0м #10% 


И 








29 М-01е5-970 РВ о 


Резметоры миг ВКО 4Я 780 79 
Аезнеторы Фу @НФ 968.045 75 








220 '^ИТ-8 725-750 05 + 0% 
222 004-268-025 ж@н+ 20% А 


225 | Мт- 0.125 2. 7кбм = 70% 


224. 226 НАГ-0} 125 50 Ом + 70% 


27 | ИТ-0,125- (бе Ом 20% 


&28 | 1ИТ-0, 125-50 170% 








229 20Г-6 25-0170 
230 во 7-2 125-58 040% 
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